Dr. habilit. inż. JAN LESZEK 


DZIUNIKOWSKI 


DOCENT A.G.H. W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 53, zmarł dnia 12 maja 1970 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 16-go bm. 
o godzinie 11 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia 


RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


